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TITRES ET SERVICES 

Pharmacien aide-major de 2« classe (novembre 1879). 
Licencié ès sciences physiques (1880). 



Lauréat de la Faculté de médecine de Lyon. 


èses (médaille de bronze) (1887). 


















qu’on ne le pousse pas jusqu’à la fatigue, auquel cas il fait baisser 
ce rapport. Ce résultat semble indiquer que le travail musculaire 
augmente l’énergie comburante jusqu’au moment de la fatigue, 
puis il y à diminution d’énergie. 

Action de certains médicaments. — L’antipyrine et le salol 
diminuent le rapport, l’acétanilide semble l’augmenter légèrement. 

Dans l'état de maladie. - Chez les^ malades atteints^ fièvre 

des complications pulmonaires ; il semble donc d’après ces résul¬ 
tats que dans la fièvre typhoïde l’oxydation des albuminoïdes ne 
baisse pas. 

Le rapport ne semble pas non plus se modifier dans la pneumo¬ 
nie et dans le Rhumatisme articulaire aigu. 

La variole semble accélérer les combustions. 


Nouvelle méthode de dosage de l’acide urique dans les urines. 

Cette méthode très rapide, puisqu’elle permet de faire un dosage 
d’acide urique en moins de deux heures, est basée sur la décom¬ 
position à chaud de l’acide urique par l’hypobromite de soude ; 
dans ces conditions l’acide urique abandonne tout l’azote de sa 

On évapore 50 c. c. d’urine au bain-marie, ou à feu nu en évitant 
une trop grande élévation de température, jusqu’à consistance 
sirupeuse ; on lave le résidu refroidi, à l’alcool pour enlever l’urée 
et la créatinine, on ajoute au résidu du lavage un peu d’une solu¬ 
tion de soude caustique et on chauffe l’urate de soude impur, ainsi 
formé, dans un appareil spécial ou dans l’appareil Salkowsky, à 
une températuae voisine de 100°, avec une solution concentrée 
d’hypobromite de sodium. On mesure le volume d’azote dégagé 
= 246 cent, cubes d’azote calculé sec à 0° et sous la pression 
760 millimètres correspondent à 1 gr. d’acide urique. 




